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Muere joven que esperaba 
trasplante de hígado 

Producto de una falla multisistémica fallece en la Clínica 
Las Condes, a la espera de un donante compatible. 
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La joven de 20 años, Carolina Jorquera, que era prioridad 
nacional para un trasplante de hígado fallece esta tarde, a la 
espera de un donante, en la Clínica Las Condes. 



La joven muere a la espera de un trasplante de hígado 

Foto: Terra 



La universitaria, oriunda de Picliilennu, permanecía internada debido a 
una insuficiencia liepática fulminante que le generó finalmente una 
falla multisistémica irreversible. 

La familia de Carolina había realizado un llamado para conseguir un 
donante compatible con su hija. 
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Norte: buscan 
con perros a 
desaparecidos y 
barro se 
endurece 



Familiares de 
Isaac Díaz 
mueren en 
accidente de 
tránsito 



COMENTAR 



COMENTARIOS 



publicidad 



TODOSOBRECHILE Q 



